90                                         Mekrwellige Strome.
Der  Formfaktor £  war  auf Seite 9   definierfc   als   das Ve haltnis von Effektivwert zum Mittelwert.    Fiir  die Sinuskurve w*
, 21/2
Einen Anhalt iiber  die Abhangigkeit des Formfaktors von d( Kurvenform geben folgende beiden Beispiele.
1.   Das Rechteck.    Hier ist J==iw, M(i} = im, f=l.
2.   Das Dreieck   mit der Hohe im.    Die quadratische Kur\ der  i2  ist   aus   zwei  Parabeln   zusammengesetzt,   deren   Mittelwe]
-— i^ ist.    Hier ist o
?                                                                              -                      ;-
1/3             w       2                 V3
Die rechteckige Kurve, die flacher ist als die Sinuslinii hat somit einen kleineren Formfaktor als diese, die spitzer dreieckige Kurve einen grofleren.
Fig. 67 a.                                            Fig. 67b.
Graphische Ermittlung des Effektivwertes  nach Fleming
Tragt man eine in rechtwinkligen Koordinaten gegebene Strom kurve Fig. 67a in Polarkoordinaten auf, Fig. 67b, so ist der Flacher inhalt der Polarkurve
T_ 2
o daher der Effektivwert
worin jR   der  Radius   eines   flachengleichen  Kreises  ist.    Fiir  ein Sinuslinie ist die Polarkurve ein Kreis.
Der Scheitelfaktor o war nach S. 10 definiert als Verhaltnis de Hochstwertes zum Effektivwert, er ist um so groBer, je spitzer di Kurve ist. Fiir das Rechteck ist cr=l, fur die Sinuslini o = y~2 = 1,414, fiir das Dreieck o = l/¥ = 1,73 .tivwerte haben praktisch die grofite Bedeutung, weil sie mit den technischen MeBinstrumenten gemessen werden. Uber die Kurvenform sagen sie nichts aus.
